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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΛΡΛΤΛΓΜΑΤΑ 

ΐίίίί. 'ιί ΐροι -:■/ιμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο 

των φυσιχιόν μεταλλικών νερών··.. 1 

434. Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τις ϊ'.α- 
νάαεις της οδηγίας 7ν'297/ΒΟΚ του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 4ης Ιουνίου 1974, 
.«περί χροσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών με¬ 
λών των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση 
των οχημάτων με κινητήρα (σιψίπ'εριφορ'ά του συστή¬ 
ματος οδήγησης σε περίπτωση προσκρούσεως)». ... 2 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

- (ΐ) 
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Ί.γοι εχμ·ε·:αλλε·ύσεως ·,·.αι κυκλοφορίας στο 'δίμπόρτο των φυ- 
σοκών .μεταλλικών νφρώιν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας ιλ.ιόψη: 

1. Το άρθρο 4 πα,ράγρ. 1 του Ν. .3338/83 «Εφαρμογή του 
Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α/,Ι7.3.83). 

2. Το άρθρο 3 του Ν. 1.104/80 «περί εικπροσωπήσεως 
της Ελλάδος στις ·Ευρ·ωπαϊ.χ'ές Κοινότητες, ιδ ρύσεως Δι- 
τυλωμ.ατικών .και II ροξενιικών Αρχών και ρυθμίαεως άλλων 
συναεών οργανωτικών θεμάτων» (ΦιΚ'Κ 2ι9'8/Ί'Λ/'29'. 1 ί2.8ϊ)) 
σε συνδυασμό με την παράγρ. 1 του άρθρου 3 του ΙΪ.Δ. ;>74/ 
1082· «Ανακατανομή των αρυ,ϋδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 104 Τεύχος .4730.8.32). 

3. Την υπ’ αριθ. 029/83 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικο¬ 
νομίας και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε: 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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Άρθρο 1.. 

1. Σκοπός ταυ παρόντος Π ο. Διατάγματος είναι η προσ¬ 
αρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμ¬ 
βουλίου των ΕΚ,80/777/ΕΟ,Κ ««ρί προσεγγίσεως της νο¬ 
μοθεσίας των Κρατών μελοιν σχετικά με την εκ.μεται/.Λευση 
και κυκλοφορία στο εμπόριο των φυσικών 1 μεταλλικών νερών» 
όπως εδημοσιεόθη στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη .Ε¬ 
φημερίδα των Έ.Κ. κατηγορία 13 τόμος 009 σελ. 132. 

2. Το παρόν ΓΙρ. Διάταγμα αφορά τα νερά που προέρχον¬ 
ται από το έδαφος της Ελλάδος ή άλλου Κράτους Μέλους 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εχδίδεται μετά 
γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής του επόμενου εδαφίου, 
ή από την αρμόδια Αρχή του άλλου ,Κράτους Μέλους, αντί¬ 
στοιχα <».ς φυσικά μεταλλ’.ν.ά νερά ανταπον.ρινομχνυι στους 
όρους του Τμήματος 1 του Π αμαρτήματος 1 του παρόντος. 

II αρμόδια ν;ι γνωματεύσει για την αναγνώριση νερών ως 
φυσικών μεταλλικών Επιτροπή θα συγκροτείται κατά περί¬ 
πτωση με απόφαση του Υ,πουργυυ Υγείας και Πρόνοιας και 
θα αποτελείται από τον Ιατρό Υγιεινολ'όγο Δ/ντή της Δ/ 
νσεως Δημοσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και. Πρό¬ 
νοιας ικβι' τον Καθηγητή της Έδρας Ανοσοβιολογίας και 
Εφηρμοσμένητ στην Υγιεινή Μικροβιολογίας, της Υγειονο¬ 
μικής Σχολής Αθηνών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, 
καθώς και από ένα χημικό τοΟ Υπουργείου Εμπορίου ή του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, ένα χημικό ή γεωλόγο ή με- 
ταλλειολόγο· του Υπουργείου Ε&νικης Οικονομίας (Ιομεας 
Βιομηχανίας) και ένα γεωλόγο του Ινστιτούτου Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών, προτεινόμενους από τις Υπτη 
ρεσίας τους. 

3. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αφορά επίσης τα νερά, 
που προέρχονται από το έδαφος χώρας εκτός τιον Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων και που εισάγονται στην Ελλάδα και ανα¬ 
γνωρίζονται ως φυσικά μετάλλιά νερά με απόφαση του 1- 
πουργοό Υγείας -και Πρόνοιας μετά γνωμάτευση τη.ς ανα- 
φερόμενης στο δεύτερο ε&άφιο της προηγούμενης παραγρ. Ε¬ 
πιτροπής. 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ 
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ΐ’α νερά του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να αναγνωρ ισθ'ούν 
ω(; φυσικά μεταλλικά νερά μόνον αν υπάρχει πιστοποιητικό της ε¬ 
ξουσιοδοτημένης γι'αυτό Αρχής της Χώρας από το έδαφος της ο¬ 
ποίας προέρχονται, μέ το οποίο θα πιστοποιείται ότι τα νερά 
αυτά πληρούν τους όρους του Τμήματος I του Παραρτήματος I του 
κερένιος Προεδρικού Διατάγιιατος και ότι η ίδια Αρχή ασκεί συ¬ 
στηματικό έλεγχο όσον, αφορά την εκπλήρωση των όρων της παρα¬ 
γράφου. 2 του Παραρτήματος II του παρόντος. 

Το προηγούμενο πιστοποιητικό θεωρείται ισχυρό για περίο¬ 
δο 6υο ετών, η οποία αρχ£\ει από την ημερομηνία εκδόσέώς του. 

Δεν είναι πάντοτε αναγκαία η επανάληψη της διαόικασίας αναγνο>- 
ρίσεώς του ως μεταλλικού, αν το πιστοποιητικό ανανεωθεί πριν 
από την εκπνοή της διετούς περιόδου ισχύος του. 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό Οα συντΛσσβται στην Ελληνική 
γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα. 

4,- Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν -εφαρμόζεται ·ι 

- στα νερά που θα θεωρούνται φάρμακα σύμφωνα με την 
έννοια της οδηγίας 65/ό5 2.Ο.Κ. 

- στα φυσικά μεταλλικά νερά, που χρησιμοποιούνται,στη 
θέση των πηγών τους, για θεραπευτικούς σκοπούς στα 
υδροθεραπευτήρια για λουτροθεραπεία και όχι,· για πο- 
σιοθεραπε ία.* 

"5.- Η απόφαση αναγνωρίσεως από'τον Υπουργό Υγείας και Πρό¬ 
νοιας,που προβλέπεται στις παραγράφους.1 και 2 αυτού του άρ¬ 
θρου .κατάλληλα αιτιολογημένη δημοσιεύεται ^την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία εκόόαεως της. 

6.-Οι αποφάσεις -αναγνωρίσεως'ΐρυσικών μεταλλικών >νερών,που 
εκδίδονται σύμφωνα μο τις διατάζεις του άρθρου τούτου,, καθώς και 
της ανακλήσεώς τους, κοινοποιούνται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την ενημέρωση του πίνακα των αναγνωρισμένων φυσι¬ 
κών μεταλλικών νερών,* που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 2 

Κερά που προβλέπονται από το παρόν ΙΙροεορικό Διάταγμα και 
είναι σύμφωνα με αυτό είναι τα μόνα , που επιτρέπεται -να κυκλο¬ 
φορήσουν στο εμπόριο ως φυσικά μεταλ'λικά νερά, 

'Αρθρο -3 

Η εκμετάλλευση των πηγών* των -φυσικών μεταλλικών νερών και η 
εμφιάλωσή τους θά γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος 
II του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.- 

Άρθρο 4. 

1.- Το φυσικό μεταλλικό νερό, μιας πηγής δεν επιτρέπεται να 
υποβληθεί σε καμιά επεξεργασία εκτός από τις ακόλουθες* ι 
α.- αποχωρισμός των ασταθών συστατικών, όπως οι ενώσεις τού σιδή¬ 
ρου και του θείου, με διήθηση ή κατακάθηση, .ενδεχόμενα μετά 
από επίδραση οξυγόνου και εφόσον η.επεξεργασία αυτή δεν μετα- 
ράλλ'ει τη σύσταση του νερού τούτου όσον αφορά τα· φυσικά χα¬ 
ρακτηριστικά, στα οποία οφείλει τις ιδιότητές τους·, 
β,» ολική ή μερική απομάκρυνσή του περιεχόμενου ελεύθερου 
διοξειδίου του άνθρακα,με μεθόδους αποκλειστικά φυσικές. 

1 .- εμπλουτισμό ή .εηανεμπλουτισμό με διοξείδιο του άνθρακα, 
υπό τους όρους που ορίζονται στο Τμήμα III του Παραρτή¬ 
ματος Ι.του παρόντος. 

2. - Ειδικότερα απαγορεύεται η επεξεργασία απολυμάνσεως 
με οποιαόηπστε μέθοδο, με την επιφύλαξη του σημείου γ της 
παραγράφου I; η η προσθήκη βακτηριοστατικών ουσιών ή.κάθε 
άλλη-επεξεργασία που μπορεί να μεταβάλει το μικροβιακό φορ¬ 
τίο του φυσικού μεταλλικού νερού; 

3. - Η παράγραφος I δεν αποτελεί εμπόδιο στη χρησιμοποίη¬ 

ση ,,νός -φυσικού μεταλλικού νερού στην παραγωγή ελευθέρων αλκοό¬ 

λης αναψυκτικών ποτών. 

'Αρθρο 5 

1.- Ο αριθμός των αποοιιών του.συνόλου των "μικροβίων; που 

επιζούν στα φυσικά μεταλλικά μερά στην πη*?ή, θα πρέπει να αντα- 

ποκρίνεται στΟν αριθμό αποικιών που φυσιόλογικά' ίσκονται στο 
νερό της πηγής και να αποτελεί ικανοποιητική έν6ειζη'προστα¬ 
σίας της πη^ής έναντι -κάθε μολύνσεως. ϊί μέτρηση αυτή, των αποι- 
κιών θα γίνεττι με τους όρους, που περιέρχονται στο'οημείό 
1,3.3, του τμήματος II του ΙΙαραρτήιιατος .1 του παρόντος;" 

Μετά την εμφιάλωσή ο αριυμός αποικιών δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει τςς ιοο ανά χιλιοστδλιτρο στους 20°*-22 ο ς 72 ώρες σε 

θρεπτικό άγαρ ή σε μίγμα άγαρ-ζελατίνης καΐ’τις 2ο ανά χιλιο- 
στόλιτρο ;ν?(· ίί για 24 ώρες σε θρεπτικό άγαρ. 0 αριθμός αποι¬ 
κιών Οα πρίπε ι να ελέγχεται πριν περάσουν 12 ώρες από την 


εμφιάλωσή και το νερό να έχει διατηρηθεί σε 4°0 μέχρι ι°ο κατά 
το χρονικό αυτό.διάστημα· 

Ετην πηγή οι τιμές αυτές Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 20 αποι¬ 
κίες ανά χιλιοστδλιτρο στους 20°-22°0 για 72 ώρες και .τις 5 
αποικίες ανά χιλιοστδλιτρο στου.ς 37°0 για 24 ώρες , αντίστοιχα, 
με την επεξήγηση δτι'οι τιμές αυτές πρέπει να θεωρούνται σαν 
καθοόηγητι'ηές και όχι σαν, ανώτερα επιτρεπόμενα όρια. 

2.- Στην πηγή Και σε όλη' Τη διάρκεια διάθέσεως και εμπο¬ 
ρίας το φυσικό μέταλλικό νερό θά πρέπει να είναι ελεύθερο"από ; 
α.- Παράσιτα και παθογόνους μικροοργανισμούς. 

β.- Κολοβακτηρίδια (Ε.ΟΟΙ,Ι), κολοβακτηριοειδή και εντερόκοκκους 
σε κάθε* 250 χιλιοστόλιτρα όείγματο,ς νερού που εξετάζεται. 

•γ.- Σπορογόνα θειοαναγωγικά αναερδβια μικρόβια σε κάθε ,50 χιλιο- 
στόλιτρα δείγματος νερού που εξετάζεται, 
δ.- Πυοκυανική ψευδομονάδα (Ρ5 ΑΕΗΟ0ΙΝ03Α) σε κάθε 250 χιλ*.οστό- 
λιτρα δείγματος νερού που εξετάζεται. 

. 3. Πε την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους I και 2 
και τις συνθήκες εκμεταλλεύσεως που καθορίζονται από το-Παράρτη¬ 
μα II στη φάση της εμπορίας ι 

- 0 αριθμός αποικιών·όλων των επιζώντών μικροβίων των φυσι¬ 
κών μεταλλικών νερών* δεν μπορεί να είναι δεαφορετικός από 
εκείνου που.προέρχεται από τον φυσιολογικό πολλαπλασιασμό 
των μικροβίων, τα οποία περιείχε το νερό στη πηγή, 
τα φυσικά μεταλλικά νερά δεν-πρέπει να παρουσιάζουν μεταβο¬ 
λές στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 

*'Αρθρο 6 

Κάθε*δοχείο χρησιμοποιούμενο για τη συσκευασία των.φυσικών 
μεταλλικών νερών πρέπει να είναι κατάλληλο να δεχθεί σύστημα 
κλεισίματος σχεδιασμένο κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνα¬ 
τότητα παραποιήσεως ή μολύνσεως του περιεχόμενου. 

Άρθρο 7 

1·- Η ονομασία με την οποία κυκλοφόρούν τα φυσικά μεταλλι¬ 
κά νερά είναι. : 

" φυρικδ μεταλλικό νερό",· ή, αν πρόκειται για φυσικό μεταλλι¬ 
κέ νερό αεριούχο, όπως καθορίζεται στο-τμήμα III του Παραρτή¬ 
ματος -I του παρόντος, κατά περίπτωση " φυσικό μεταλλικό νερό 
φυσικώς·αεριούχο", "■φυσικόνμεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέ¬ 
ριο της.πηγής"" φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξει¬ 
δίου του άνθρακα ". 

Η ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά 
νερά, που έχουν υποστεί μια απότις επεξεργασίες που προρλέ-^ 
πονται στο σημείο.β της παράγράφου I του άρθρου 4 του πα¬ 
ρόντος, συμπληρώνεται κατά περίπτωση με την ένδειξη " ολικά 
απάεριωμένο "ή" μερικά απαεριωμένο ". 

2.- Η επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών πρέπει να 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τις ακόλουθες ενδείξεις : 
α. εί,τε την ένδειξη 2 3 * * * * * * * 11 σύνθεση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
επίσημα αναγνωρισμένης αναλίισεως ········.· (ημερομηνία)". 

**είτε την παράθεση· των χαρακτηριστικών* συστατικών*που πρ’οέ- 
κυψαν.από την ανωτέρω ανάλυση. 

β. τον τόπο εκμεταλλεύσεως της πηγής και τήν ονομασία* της. 

3·- Εκτός από τις προηγούμενες ενδείξεις πρέπει ακόμα να 
υπάρχει 

α. ένδειξη της χώρας προελεύσεως όταν το φυσικό μεταλλικό νερό 
προέρχεται από πηγή που δεν βρίσκεται σε έδαφος Κράτους 
Μέλους-των Ευρωπαϊκών. Κοινοτήτων. 

β. αναγραφή-των επεξεργασιών που προβλέπονται στο σημείο α της 
παραγράφου I του άρθρου 4, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί. 

Άρθρο. 8 

1. - 'Ενα όνόμα-οικισμού ή-Τοποθεσίας, μπορεί να περιλαμβάνε¬ 
ται στο κείμενο της εμπορικής επωνυμίας με τον όρο ότιτο'φυσι- 
κό μεταλλικό νερό προέρχεται'από πηγη,·που βρίσκεται στον οι¬ 
κισμό ή σ*ήν τοποθεσία αυτή, κάι,ακόμη ότι το όνομα αυτό δεν θα 
μπορεί να οδηγήσει*σε λάθος όσον αφυμα τον τυκυ που·γίνεται η 
εκμετάλλευση της πηγής·. 

2. Απαγορεύεται* η εμπορία ενός φυσικού μεταλλικού νερού μιας 
πηγής υπό πολλές διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες. 

3·“'0ταν οι ετικέττες ή οι. επιγραφές , που φέρονται πάνω στα 
δοχεία μέσα - στα οποία ένα φυσικό μεταλλικό νερό προσφέροται για 
πώληση, αναγράφουν μια εμπορική επωνυμία διαφορετική από το όνο¬ 
μα της πηγής ή τον τόπο στον οποίο βρίσκεται αυτή, τότε η ένδει¬ 
ξη του τόπου ή του ονόματος της πηγής πρέπει να αναγράφεται με 
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χαρακτήρες, των οποίων Το πλάτος και το ύφος ι βούτα ΐ' με μιάμιση 
φορά του πλάτους και του ύφους των χαρακτήρων με.τους οποίους 
έχει γραφεί η εμπορική επωνυμία. 

Το προηγούμενο .εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά, μετδίόΐο πνεύ¬ 
μα, όσον αφορά την προβολή που γίνεται στο όνομα τής πηγής ή 
του τύπου που βρίσκεται αυτή, σε σχέση με την ένδειξη της εμπο¬ 
ρικής επωνυμίας, σε κάθε μορφής διαφήμιση σχετικά με τα φυσικά 
μεταλλικά νερά. 

Άρθβο 9 

1 · — Απαγορεύεται , τόσο πάνω στη συσκευασία ή ετικέττα, όσο 
κα. σε κάθε μορφής διαφήμιση, η χρησιμοποίηση ενδείξεων επωνυ¬ 
μιών, βιομηχανικών ή εμπδρικών σημάτωθ, εικόνων ή άλλων σημείων 
συμβολικών ή 6χι τα οποία : 

α.- για ένα φυσικό μεταλλικό νερό υπαινίσσονται ένα χαρακτηρι¬ 
στικό ,που δεν έχει, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταγωγή,την 
ημερομηνία άδειας εκμεταλλεύσεως τα αποτελέσματα των *ανα¬ 
λύσεων, καθώς και ανάλογες αναφορές στις εγγυήσεις αυθεντι¬ 
κότητας. 

β.- για ένα συσκευασμένο πόσιμο νερό, που δεν ανταποκρίνεΐαι στους 
όρους του τμήματος I του Παραρτήματος I, είναι ικανά να δη¬ 
μιουργήσουν σύγχιση με ένα φυσικό μεταλλικό νερό και" κυρίως 
η ένδειξη " μεταλλικό νερό” 

2.-α·- Απαγορεύονται όλες οι ενδείξεις ,που αποδίδουν σε ένα 
φυσικό-μεταλλικό νερό ιδιότητες προλήψεως θεραπευτικής 
αγωγής ή θεραπείας μιας ασθένειας ανθρώπου· 

β·- Παρ'όλα’αυτά εΑιτρέποντάι οι ενδείξεις,που εμφανίζονται 
στο Παράρτημα III του παρόντος, εφόσον πληρούνται τα 
αντίστοιχα κριτήρια, που επίσης καθορίζονται ρκεί ή σε 
άλλες διατάζεις- , με τη\> προϋπόθεση ότι οι' ενδείξεις 
αυτές στηρίζονται σε φυσικοχημικές αναλύσει*, και, αν 
είνα,ι αναγκαίο/ σε φαρμακολογικές , φυσιολογικές και 
κλινικές εξετάσεις, μου έχουν πραγματοποιηθεί με αναγνωο 
ρισμένες’ μεθόδους και σύμφωνα μέ τήν.παράγραφο 2 του 
τμήματος Ι Χ του Παραρτήματος X* 
γ.-Δεν επιτρέπονται οι ενδείξεις ενισχύε ι, την* πέψη" » 

"μπορεί να - ευνοεί τις ηπατοχολικές λειτουργίες." ή άλλες 
παρόμοιες ενδείξεις.σχετικές με την επίδραση του νερού 
στις, λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, έστω και 
αν δεν έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις .του ση¬ 
μείου - αί αυτής της παραγράφου ή πληρούν ΐις προϋποθέ¬ 
σεις, πού καΟ ορίζοντα,/ ανωτέρω στο σημείο βί 

Άρθρο 10 

Το παρόν Προεδρικό Δ ιάταγμά-δεν ισχύει για τα φυσικά μεταλ¬ 
λικά νερά", που προορίζονται· για εξαγωγή σε -χώρα εκτός· των Μελών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

"Αρθρο 11 

Οι διατάξεις της ισχύουσας' νομοθεσίας για την*ποιότητα των 
εμφιαλωμένων επιτραπέζιων νερών, .που αναφέρονται στους όρους 
ιδρΰσεως και λειτουργίας - των εργοστασίων εμφιαλώσεως νερού,στα 
μέσα συσκευασίας του νερού και στις δειγματοληψίες νερού πριν 
και μετά την εμφιάλοιση του, εφαρμόζονται για τις εγκαταστάσεις 
εμφιαλώσεως των φυσικών μεταλλικών" νερών, εφόσον δεν έρχονται 
σε αντίΟεσημε τις διατάξεις του παρόντος, 

Άρθρο* 12 

Οι παραβάτες ταυ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 Α.Ν.2520/40, όπψς· έχει 
αντικατασταθεί*με το άρθρο μόνο του'Ν.29/43» που κυρώθηκε με 
■*η ν 303/46 Π.Υ.Σ. , εκτός αν από άλλες διατάξεις- Ηόμων προβλέ- 
πονται βαρύτερες ποινές. 

ΠΛΓΑΡΤΗΙΙΛ I 


I. ΟΡΙΣΜΟΣ 

1Νοείται ως φυσικό μεταλλικό νερό ένα νερό μικροβιολογι¬ 
κές κατάλληλο, αύμφοινα με την έννοια του άρθρου 5, που έχει υπό¬ 
γεια προέλευση και που υπόκπται σε εκμετάλλευση από μι® Π περισ¬ 
σότερες φυσικές εξόδους μιας πηγής ή τεχντμές μετά από- γεώτρηση 
ή άλλα τεχνικά έργα . 

Τα*φυσικά μεταλλικά νερά διακρίνονται σαφώς από το πόσιμο 
γενικά νερό. 

α.- από τη φυσιολογική τους σύσταση , που χαρακτηρίζε ται από την 
περιεκτιν.ότητά τους σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα 
συστατικά και σε μερικές περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσμα¬ 
τα στον ανθρώπινο οργανισμό. 

β.- από την αρχική φυσική κατάσταση .τους χαρακτηριστικά που και 


τα δύο -έχουν διατηρηθεί άθικτα λόγω της υπόγειας προελεύσεως 
του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρυ- 
πάνσεως. 

2·- Λύτά τα χαρακτηριστικά , ικα,νά να προσδίδουν στο φυσικό 
μεταλλικό νερό τις ευνοϊκές για την υγεία ιόιότητές, του, πρέπει 
να έχουν εκτιμηθεί ι 

α. από απόψεως ι 

1. γεωλογικής και υόρολογικής 

2. φυσικής, χημικής και φυσικοχημικής 

3. μικροβιολογικής. 

4 . φαρμακολογικής, φυσιολογικής και κλινικής , αν· είναι 
α,νάγκη 

β·- σύμφωνα με τα κριτήρια που απαριθμούνται στο τμήμα ·ΙΙ. 
γ.~ σύμφωνα με τις επιστημονικές μεθόδους, που έχουν εγκρι- 
θεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 

Οι εξετάσεις που προβλέπονται από το σημείο α.4· της Παρα¬ 
γράφου αυτής μπορούν να είναι προεραιτικές όταν το νερό παρου¬ 
σιάζει τα χαρακτηριστικά συνθέσεως βάση των οποίων ένα νερό θεω¬ 
ρήθηκε φυσικό μεταλλικό νερό μέσα στο Κράτος Μέλος καταγωγής, 
πριν από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας 80/777/Ε;θ,Κ. ειδικότερα 
πρόκειται για την περίπτωση που το εν λόγω-νερό περιέχει ανά 
χιλιόλετρο αρχικά και έπειτα από την εμφιάλωση τουλάχιστον 
1000 Μ0 ολικών στερεών εν διαλύση ή.τουλάχιστον 250 ΜΟ ελεύθε¬ 
ρου δίοζείόιου του άνθρακα. 

Η σύνθεση,.θερμοκρασία και τα άλλα κύρια χαρακτηριστικά του 
φυσικού μεταλλικού νερού πρέπει· να μένουν σταθερά στο πλαίσιο 
των φυσικών διακυμάνσεων. Ειδικότερα , δεν πρέπει να.μεταβάλ¬ 
λονται από τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις της παροχής της πηγής. 

Κατά την έννοεα της παραγράφοϋ X του άρθρου 5» "ως φυσιολο¬ 
γικός *αριθμός αποικιών Του'συνόλου των μικροβίων ενός φυσικού 
μεταλλικού νερού νοείται η αισθηΤά σταθερή "ιίικροβιάκή χλωρίδα 
(αριθμός αποικιών μικροβίων) του νερού" στην πηγή,.πριν.από 
οποιαδήποτε επεξεργασία , της οποίας η ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση ,που έχειληφθεί υπόψη για την. αναγνώριση του νερού 
αυτού, ελέγχεται με περιοδικές αναλύσεις. 

.II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ 

X, I. Μία γεωλογική- υδραγεωλογιπή έρευνα πηγής φυσικού μεταλ¬ 
λικού -νερού πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει ι 
-·Ι·Ι· ακριβή τοποθέτηση του σημείου υδροληψίας" με ένδει¬ 
ξη υψομέτρου του σε χάρτη κλίμακας όχι μεγαλύτερης 
'από 1:1.000. 

Ι.Ι.-2. -μία -λεπτομερή γεωλογική και υδραγεωλογική, έρευνα 
της περιοχής της πηγής*. 

Ι.Ι.3. στρωματογραφία'της περιοχής. 

Ι.Ι.4. περιγραφή του τρόπου συλλήψεως του νερού. 

1.1*5. οριοθέτηση της ζώνης προστασίας της πηγής από τις ρυ¬ 
πάνσεις ή λήψη άλλων μέτρων για την αποφυγή της. 

1.2. Προϋποθέσεις για φυσικές,χημικές και φυσικοχημικές 
εξετάσεις : 

Οι- εξετάσεις αυτές θα "καθορίζουν : 

Χ.2.Χ. Την παροχή της πηγής. 

1.2.2. τη θερμοκρασία του νερού στην πηγή και τη θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος. 

1.2.3* τη σχέση μεταξύ της φύσεως των πετρωμάτων και'της φΰ- 
σεως και του τύπου των ανόργανων συστατικών'του νερού. 
1.2.4. το στερέό υπόλειμμα ρτους 180° 0 και 2ύθ°σ. 

1.2.5» την ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα ή αντίσταση στη θερ- 
•μοκρασία μετρήσεως. 

1*2.6. τη συγκέντρωση σέ ιόντα.υδρογόνου (ΡΗ); 

1.2.7. τα ανιόντα και κατιόντα. 

1 . 2 . 8 . τα μη ιονισμένα στοιχεία. 

1.2.9» τα ιχνοστοιχεία. 

Χ.2.10. τη ραδιενέργεια του νερού στην πηγή. 

1 . 2 . 11 . ενδεχόμενα τις σχετικές αναλογίες σε φυσικά ισότοπα 
των δομικών στοιχείων του νερού, οξυγόνο.(^ο-^®ο)και 
υδρογόνδυ (πρώτιο,δευτέριο,τρίτιο). 

1.2.12. την τοξικότητα ορισμένων συστατικών του νερού λαμβανο- 
μένων υπόψη των ορίων, που έχουν παθορισθεί προς τούτο 
για κάθε ένα από αυτά. 

1.3» Κριτήρια για μικροβιολογικές-, αναλύσεις στην πηγή. Οι 
αναλύσεις αυτές περιλαμβάνουν 

1.3.1· απόδειξη απουσίας παρασίτων ιιάι παθογόνων μικροοογα- 
νισμών. 
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2. ποσοτικό προσδιορισμό αποικιών των έπιξιδντων μικροβίων- 

ύεικτών ηοπρανώόους μολύνσέως. 
α απου0 ( β ΗΟλορακτηριόίω^ (Β.ΟΟΜ) και άλλων^Ηο- 
’ χ 0 β«κτ η ριοει6ών αε . 250 ϊ^λιοοτίλιτρα αρ 37 0 
,,αι- 44.5°ε ,«ντ(πτοι·χ«. 
ρ. ακουρία -εντεροκίχκων σε 230 χιλιοστίλ·ςτρα·. 
γ! αηουαία -σπορογονίαν, 9ειοαναγωγικωΜ αναερορέιον 
μικροβίων σε 50 χιλισστίλιΐρα. 

6. απουσία πυοκυαυικής ψευέομονάέας ΙΪΗΕ1ΓΟ0!'.0]]Α3 
/.ΕΗΟ0Ι1ΙΟ3Λ) σε 250 χιΛιοστίλιτρα. 

1.3.3. καταμέτρηση αποικιών επιζώνΐων μικροβίων, α,νά χι- 
λιοστδλιτρο νερού ι , 

α. σε 20°-22°0 για 72 ώρες σε θρεπτικέ άγαρ £ 
μίγμα έγαρ ζελαπίνης. 

Ρ. σε 37°ο για 24 ώρες σε θρεπτικέ άγαρ. 

1 4. Όροι που εφαρμέζονται στις .ραρμακολογικίς και κλι¬ 
νικές εξετάσειςι 

1 4.Χ. Η φύση ίων εξετάσεων , στις οποίες πρέπει 'νά εςιαρ- 

μέζσνται επιστημονικά αναγνωρισμένες μέθοδοι, πρέπει 
να προαάρμδζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηρυσπικά του 
φυσικού μεταλλικού νερού και στα- αποτελέσματα του 
στον ανθρώπινο οργανισμέ, δπως η διούρηση, η γαστρι¬ 
κή ί\ εντερική λειτουργία, η αντιστάθμιση' ΐης πενίας 
σε ανόργανες ουσίες· 

1,4.2. !! .διαπίστωση της σταθερότητάς και της μεταξύ αυτών 

συμφωνίας ενός μεγάλου αριθμού κλινικών παρατηρή- 
σεων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποκαταστέ- 
σει τις ·εζετάσεις «ου προβλέπονται στο προηγούμενο 
σημείο Ι.4.Χ. οκό τον όρο ότι η σταθερότητα και η 
συμφωνία ενδς μεγάλου αριθμού παρατηρήσεων επιτρέ¬ 
πουν την επίτευξη" ίδιων αποτελεσμάτων. 

XII. ΜΪΙ/ΛΡ&’ΙΑΪΙΚΟΙ ΧΑΙΛΚΤΗΡίαίΟΙ ΕέΒΙΧΚΑ ΙίΒ ΤΑ- ΑΙίΑΒΡΑ- 
Ζ013ΤΛ ΦΥΣΙΚΑ ΙΙΕΤΛΛΛΙΚΑ 1ΙΕΡΛ. 

Τα «ναβράζόντα φυσικά μεταλλικά νερά ελκύουν κατά την ανάβλυση 
(\ μετά την εμφιάλωση 'αυθίρμητα και πατά τρέπο σαφώς αντιληπτέ 
διοξείδιο του άνθρακα υπδ συνήθεις συνθήκες πιέαεως και θερμο¬ 
κρασίας. Ια νερά αυτά κατανέμσνται αειρειςκατηγορίες, σε κάθε 
μ, α απδ τις οποίες 'ισχύουν οι κατωτέρω ονομασίες 
α.- " φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο", που δηλώνει ένα 
νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα 
προερχόμενο, από την πηγή, μετά ενδεχόμενο καθαρισμό με καθί¬ 
ζηση και εμφιάλωση, είναι η ίδια με εκείνη κατά την ανάβλυση 
αφού ληφθεί υπόψη η εκ νέου ειζ^ιίεση ποσότητας, αερίου,που 
προέρχεται από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα, ποσοτικά ισοδύνα¬ 
μης κρος το αέριο που έφυγε κατά τις διαδικασίες αυτές και· 
με την επιφύλαξη ιων παραδεκτών τεχνικών ανοχών. 

β.- " φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο της πηγής”, που 
δηλώνει ένα νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του 
άνθρακα προερχόμενο από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα, μετά ενδε¬ 
χόμενο καθορισμό με καθίζηση, είναι μεγαλύτερη από εκείνη που 
διαπιστώνεται κατά την ανάβλυση, 

" φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη "διοξειδίου του άνθρακα 11 
που δηλώνει ένα νερό, στο οποίο έχει προστεθεί διοξείδιο του 
άνθρακα πρυελεύσεως άλλης από εκείνη του υδροφόρου ορίζοντα, 
από τον οποίν προέρχεται το νερό» 

ΠλΓΛΡΧΗΰΑ II 

ΙΙΡΟΥΠΟίΕ/ΙΕΧΣ ΣΠΙ:.ΞΪΛΛΛ£ΥΣΕΟΕ Ι1ΑΙ ΔΙΛΟΕΣΕΩΣ ΣΤΟ Ε.ΊΠ0ΡΙ0 
Τ5Η: ύΥΣΙΚΜ ΐΕΤλΛΛΙΙίφ ΙίΕΡίϊίΓ 

1. - Για την εκμετάλλευση μιας πηγής φυσικού μεταλλικού νερού 
που βρίσκεται στην Ελλάδα, απαιτείται η έκδοση αιιό τον' οικείο 
Νομάρχη άδειας μετά από σύμφωνη γνώμη της αναφερόμενης στο επό¬ 
μενο εδάφιο Επιτροπής ότι το νερό της πηγής αυτής έχει χαρακτη- 

μισΡ,,-ί ως φυσικό μεταλλικό νερό, με την προβλεπόμενη από το 
ά-θρυ 'ί του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, απόφαση του Υ- 
ΚΉΐογού Υγείας και Πρόνοιας και γενικά ότι ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις -ου τμήματος I του Παραρτήματος ι ί{οα ^τι οι έγκατα- 
στάσεις εκμεταλλεύσεως του νερού, από την πηγή μέχρι την εμφιά- 
λ«κ;-ι κίι την περαιτέρω διάθεση τούτου στο εμπόριο,, πληρούν 
τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτή μαΤος . 

ί» αρμόδια να γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη άδειας εκμε- 
ταλλευσεως πηγής φυσικού μεταλλικού νερού Επιτροπή συγκροτεί¬ 
ται κατά περίπτωση αε απόφαση του οικείου Πομάρχη ν,αι α η 0 χΓ.~ 
λείται από έναν γιατρό, έναν χημικό και έναν γεωλόγο, ή εν ελ- 
'.ειψει γεωλόγου από έναν μηχανικό αντίστοιχα των Υπηρεσιών Υγι- 
οινής, Εμπορίου ή Χημικό .των Υπηρεσιών Βιομηχανίας, ή Δημοσίων" 
Έργων της Ποιιαρχ ίας. 

2. - Οι εγκαταστάσεις, .που προορίζονται για την εκμετάλλευ¬ 


ση του φυσικού μεταλλικού νερού, πρέπει να .γίνονται *κατά τέ- 
1 ° 1 ο τρόπο ώστε να αποκλείεται >ιάθε δυνατότητα μολύνσεως του 
νερού και. να διατηρούνται αι ιδιότητες που ανταποπρίνονται στο 
χαρακτηρισμό τρυτου και τις οπαίες το νερό πρέπει να παρουσιάζει 
στην έξοδό τού. 

Για· το σκοπό αυτόν ειδικότερα : 

«·- η 7ΐηγή ή το σημείο εξόδθυ’ πρέπει να προστατεύεται από τους 
κινδύνους ρυπάνσεως.'· 

Ρ·- το σύστημα υδροληψίας, οι σωληνώσεις και οι δεξαμενές πρέ¬ 
πει να κατασκευάζονται με υλικά κατάλληλα και. κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποφεύγεται κάθε χημική, φυσικοχημική και 
μικροβιολογική μεταβολή του συγκεκριμένου νερού; 
γ-- οι συνθήκες εκμεταλλεύσεως καί ειδικότερα οι εγκαταστάσεις 
πλύσεως των δοχείων και εμφιάλώσέως πρέπει νά ανταποκρί- 
νονται στις απαιτήσεις της υγιείνής, σύμφωνα με τις εκάστο- 
τε ιαχύουσος·Υγειονομικές Διατάξειξ για τα εμφιαλωμένα νερά. 
Ειδικότερα τα δοχεία πρέπει να είναι κατεργασμένα ή.κατα¬ 
σκευασμένα ιιατά τρόπο.που να αποκλείεται η αλλοίωση των 
μιηρυβιολογι>ιών και χημικών χαρακτηριστικών των φυσικών 
μεταλλικών νερών, 

ό.- απαγορεύεται η μεταφορά του φυσικού μεταλλικού νερού σε δο¬ 
χεία, πσυ ύεν έχουν εγκριθεί, για τη διάθεση τούτου στον τε¬ 
λικό καταναλωτή. 

3·- 'Οτάν κατά την* εκμετάλλευση διαπιστωθεί ότι το φυσικό 
μεταλλικό νερό έχει'ρύπανθεί και δεν Ί,κανσπαιεί'πλέον τα μίιιρο- 
βιολσγικά' χαρακτηριστικά που προβλέπονται' στο άρθρο 5'του πα¬ 
ρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ο φορέας εκμεταλλεύσεως είναι 
υποχρεωμένος να όιακόψει αμέσως κάθε διαδικασία εκμεταλλεύσεως 
και ειόικδτέρα την εμφιάλωση νερού, μέχρι να εξαλειφθεί η αιτία 
της ρυπάνσεως και το-νερό να είναι σύμφωνο με το άρθρο 5 του 
παρόντος, 

4,- Η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία ενεργεί περιοδικούς ελέγ¬ 
χους για να διαπιστώνει * 

α·- ότι 1 το φυσικό μεταλλικό νερό, του οποίου η εκμετάλλευση της 
πηγής έχει επιτραπεί, είναι σύμφωνο με το ϊ’μήμα I του Παραρ¬ 
τήματος X. 

ρ*— την εφαρμογή από το φορέα εκμεταλλεύσεως των παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος παραρτήματος, 

ΠΑΡΑΜΙΛΑ XII 

ΕίΤΔΕΙΞΒΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ * ΑΠΟ ΤΗΙΪ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 


Ενδείξεις 

Χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα 

Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
άλατα 

Πλούσιο,σε ανόργανα.άλατα 

Οζυανθρακικΰ 

ΦειΧκδ 

Χλωριούχο 

Λσβεστούχο 

Ι.ίαγνησισύχο 

Φθοριούχο 

Σιδηρούχο 

Υπόξινο 

Πατριούχο 

λ:ϊτάλληλο για δίαιτα πτωχή. 

Γ.·ε νάτριο 


Κριτ^ήρια 

Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλα¬ 
τα υπολογισμένη;ως.σταθερό υπό¬ 
λειμμα δεν είναι ανώτερη από 500 
110 / 1 . 

Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλα¬ 
τα υπολογισμένη 1 ως σταθερό υϊΐόλειμ- 
μα δεν είναι ανώτερη από 50 Ι. 10 /Ι. 

Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλα¬ 
τα υπολογισμένη ως σταθερό υπό¬ 
λειμμα . είναι. ανώτερη των 1500 1.10/1. 
Η,περιεκτικότητα σε όξινα ανθρακι¬ 
κά άλατά, είναι ανώτερη από 600 Γ.5/. 

Η περιεκτικότητα σε Οειΐκά άλα¬ 
τα είναι ανώτερη από 200 110/1. 

Η ίίεριεκτικότητα σε χλώρι’ο είναι 
ανώτερη από '2Ό 110/1, 

Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο εί¬ 
ναι ανώτερη από 150 Γ.Ο/Ι, 

Π περιεκτικότητα σε μαγνήσιο 
είναι ανώιερη. από 50 Ι,ΙΟ/Χ. 

II περιεκτικότητα σε φθόριο είναι 
ανώτερη από 1 110/1. 

Η περιεκτικότητα σε δισθενή σί¬ 
δηρο είναι ανώτερη από 1 110/1. 

Ιί περιεκτικότητα σε ελεύθερο διο¬ 
ξείδιο του άνθρακα είναι ανώτερη 
από 2$0 ΐία/Ι. 

Η περιεκτικότητα σε νάτριο είναι 
ανώτερη από 250 ΙάΟ/Χ, 

Η περιεκτικότητα σε νάτριο είναι 
κατώτερη από 20 110/1. 







ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


'λρΟρο '13 

Ϊ·1 'ιγιικι όδευση και εκτέλεση του παρόντος ΙΙροεύμιχού Δίατάγμα- 
τος αναθέτουμε^πτον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, 

Η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα· 
της ϋυρερνήσεας,- 


Λώήνια, 2 Νο54μ.6,ρίοι> 1983 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! ΥΓΕΙΑ! ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ! 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΧΕΝΗΣ ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 


( 2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 434 

Πυυ»0Γν;»>ιοη της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάζεις της οδηγίας 74/ 

2ο 7/ΚΟΚ Του ΕυυΠουλίου των Ευοωηαϊ«Ίτο Κοινοτήτων, της 4ης Ιουνίου 1974, 
"πεοί ποοπε γ ι ίσεως των νομοθεσιών τοτν Κρατών μελών των ανατρεπομένων στην 
< ·Μΐεοική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήοα (συμπεριφορά του συστάΐΜ- 
οδήγησης σε περίπτωση πηοσκρούσεως’^" . 

Τϊοντας υηόΨη ί 

1. Τις διστάζεις της ηαρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 "εφαρμο¬ 
γή του κοινοτικού δικαίου " (ΦΕΚ 34/τ.Δ/17.3.83) , σε συνδυασμό 

ιιε εκείνες του άρθρου 2 του ν.945/1979 ..(ι^ΕΚ 170/Α/1979) "περί η υ- 
εώατως της Συνθήκης Προσχωρήσεως τπς«.έΤλά6ος «τις την Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν Κοινότητα και την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ατομικής Ενέρ¬ 
γειας ως και της συμφωνίας " περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις 
την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα ’ Ανθρακας και ΧάλυΒος". 

2. Τις διστάζεις του άρθρου 3 του Ν.1104/80 "περί εκπροσωπή¬ 
σει.*; της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωμα¬ 
τικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων σύνοικόν οργανω¬ 
τικών θεμάτων " ( ΟΕΚ 298/τ.Α/29.12. ΒΟ) σε συνδυασμό με την παρ. 

■1 του αρ. 3 του ΤΙ.Λ. 574/82 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων " (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.0.82) . 


3. Τη ·»θίΐ/ΐ Γ ,33 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
με πρότσση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών απο¬ 
φασίζουμε : 

*Αρθρο 1 

Το διάταγμα αυτό σποσκοπεί στην συμμόρφωση της ελληνικής νο¬ 
μοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/297 /εοκ οδηγίας του Συμπ<««- 
λίου τΐιΐν ΕυοίΛΐιαϊκιίιν Κοινοτήτων, της 4ης Ιουνίου 1974 ,που έκει 
δημοσιευτεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, 
Κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική, τόμος 002, σελίδα 247). 

*Αρθρο 2 

1. Οι" διατάζεις του παρόντος αφορούν σε οχήματα με κινητή¬ 
ρα μετοφοοάς επιβατών που διαθέτουν έως οκτώ (8) θέσεις καθη- 
μένων , εκτός από τη θέση του οδηγού/ που προορίζονται να κυ¬ 
κλοφορούν επί οδών, με ή χωρίς αμάζωμα ,έχουν τέσσερις (4) του¬ 
λάχιστον τροχούς και μεγίστη,από κατασκευής,ταχύτητα που υπερ¬ 
βαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα (κατηγορία ΜΙ). 

2. Από τα πεοιγοαφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο οχήματα 
δεν υπάγονται στις διατάζεις του παρόντος,τα οχήματα προωθημέ¬ 
νης οδηγήσεως, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 2.7 του παοαοτή- 
.·»τος I. 

*Αρθρο 3 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 6εν επιτρέπεται, η 
άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα (άρθρο 84 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 614/77) η έγκρισης ΕΟΚ, οχή¬ 
ματος που υπάγεται στις διατάζεις του παρόντος,για λόγους που 
αφορούν τη συμπεριφορά του μηχανισμού οδηγήσεως σε περίπτωση 
προσκρούσεως αν αυτό ο.νταποκοίνεται στις προδιαγραφές των πα¬ 
ραρτημάτων ϊ, II και III του διατάγματος \αυτού. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η άρνηση ή απαγόρευση της πώλησης ,της καταχωρη- 
σης στα μητρώα, της θέσης σε κυκλοφορία (άρθρο 88 του ΚΟΚ ) 

ή της χρήσης ενός οχήματος που υπάγεται στις διατάζεις του 
διατάγματος αυτού για λόγους που αωορούν τη συμπεριφορά του 
μηχανισμού οδηγήσεως σε περίπτωση.προσκρούσεως, αν αυτός 
αύταπυκρίνεται στις προδιαγραφές των παραρτημάτων I, II και 
ΪΙΙ του παρόντος. 

2. Προσαρτώνται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα σαν αναπόσπα¬ 
στα μέοη αυτού, τα παραρτήματα της οδηγίας 74/297/ΕΟΚ που 

τα κείμενό τους έχουν ως ακολούθως: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ρΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /(') 

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΕΏΣ ΕΟΚ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ, ΕΞΕ1ΛΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΛΟΚ.ΙΜΕΣ, III- 

ΣΤΟΤΗΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


( 1.1 


2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατά την έννοια τής παρούσας όδηγίας νοείται: 

2.1. Ώς «συμπεριφορά συστήματος όδηγήσεως σέ κερί πτώση προσκρούσεως», ή συμπερι¬ 
φορά τοΟ συστήματος αυτού ύπό τήν ένέργεια δύο ειδών δυνάμεων, ήτοι: 

2.1.1. ιών δημιουργουμίένων άπό μία μετωπική σύγκρουση καί δυνιηιίνων νά προκαλέσυυν 
τή μετατύπιση τοΟ όργάνου χειρισμού διευθύνσεως πράς τά όπίσω’ 

2.1.2. τών όφειλομένων στήν άδράνεια τί|ς μάζας τοΟ όδηγοΟ σέ περίπτωση προσκρούσεως 
έπί τοΟ όργάνου χειρισμό® διςυθύνσεως κατά μία μετωπική σύγκρουση. 

2.2 Ώς «τύπος ύχήματος», τά όχήματα μέ κινητήρα τά μή έχοντα μεταξύ τους ούσιώδεις 
«διαφορές. ΟΙ διαφορές αυτές δύνανται νά άφοροϋν κυρίως τά άκόλυυΟα σημεία: 

2.2.1. δομές, διαστάσεις μορφή καί υλικά τοΟ τμήματος τοΟ όχήματος πού εύρίσκεται 
έμπροσθεν τού οργάνου χειρισμού τής διευθύνσεως· 

2.2.2. μέγιστο έπιτρεπόμενο βάρος τού όχήματος 

2.3. Ώς «όργανο χειρισμού διευθύνσεως»,, τό όργανο διευθύνσεως πού χειρίζεται ό όδηγός 
γενικώς τό πηδάλιο. 

2.4. Ώς «στήλη (κολόνα) διευθύνσεως», τό περίβλημα τού άξονα διευθύνσεως 

2.5. Ώς «άξονας διευθύνσεως», τό στοιχείο πού μεταφέρει στό. κιβώτιο διευθύνσεως τό 
ζεύγος δυνάμεων πού έξασκοΰνται έπί τού όργάνου χειρισμού τής διευθύνσεως. 

2.6. Ώς «σύστημα όδηγήσεως», τό όργανο, χειρισμού τής διευθύνσεως ή στήλη διευθύν- 
σεως τά προσαρτημένα έπενδυτικά στοιχεία, ό άξονας διευθύνσεως τό κιβώτιο διευ- 
θύνσεως καθώς καί όλα τά άλλα στοιχεία, όπως τά προοριζόμενα νά συμβάλουν στήν 
άπορρόφηση τής ένεργείας σέ περίπτωση προσκρούσεως έπί τού πηδαλίου. 

2.7. Ώς «προωθημένη όδήγηση», μία διαρρύθμιση τού όχήματος στήν όποια πλέον τού 
ήμίσεως τού μήκους τού κινητήρα εύρίσκεται όπισθεν τού πλέον προωθημένου 
σημείου τής βάσεως τού άλεξινέμου, καί όπου τό κέντρο τού όργάνου χειρισμού τής 
διευθύνσεως βρίσκεται έντός τού πρώτου τετάρτου τού μήκους τού όχήματος 


3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ. 

3. (. Ή αίτηση έγκρίσεως ΕΟΚ γιά έναν τύπο όχήματος υποβάλλεται άπό τόν κατα- 1 
σκευαστή τού όχήματος ή τόν έντολοδόχο του. 

3.2. Συνοδεύεται άπό τά κάτωθι άναφερόμενα στοιχεία σέ τρία αντίτυπα καί άπό τις άκό- 
λουθες ένδείξεις: 

3.2.1. λεπτομερή περιγραφή τού τύπου όχήματος όσον άφορά τή δομή, τις διαστάσεις τή 
μοιχρή καί τά υλικά τού τμήματος τού «όχήματος πού εύρίσκεται έμπροσθεν τού όργά- 
νου χειρισμού τής διευθύνσεως" 

3.2.2. σχέδκι τού συστήματος όδηγήσεως καί τής στερεώσεώς του έπί τού άμαξώματος καί 
έπί τού πλαισίου, σέ κατάλληλη κλίμακα καί έπαρκώς λεπτομερή" 

3.2.3. τεχνική περιγραφή τού ττυστήματος αυτού: 

3.3. Πρέπει νά υποβληθούν στήν έπιφορτισμένη μί. τις δοκιμές έγκρίσεως τεχνική ύπηρε- 
σία: 


άνάλσγο. όσον άιρορδ τά ουσιώδη σημεία καί έξαψέσει τού 
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3.3.1. ίνα όχημα άντιπροσωπευτικό τοΟ πρός Εγκριση τύπου όχήματος γιά τή δοκιμή ή 
όποία προβλέπεται στό σημείο 5.1 · 

3.3.2. κατ' Εκλογή τοΟ κατασκευαστή, είτε ίνα δεύτερο όχημα είτε τά Εξαρτήματα τοΟ όχή- 
ματος ηού θεωρεί ουσιώδη γιά δοκιμή πού προβλέπεται στό σημείο 5.2. 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ 

(4.1.) 

(4.2.) 

4.3. Ενα δελτίο σύμφωνο πρός τό έμφαινόμενο στό παράρτημα IV ύπώδειγμα έπισυνάπτε- 
ται στό δελτίο έγκρίσεως ΕΟΚ. 

(4.4.) 

(4.5.) 

(4.6.) 

5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 

5.1. Κατά τή δοκιμή συγκρούσεως τού κενού όχήματος χωρίς άνδρείκελο Επί ίνός φράγμα¬ 
τος μέ ταχύτητα 48,3 χμΛυ, τό άνώτερο τμήμα τής στήλης διευθύνσεως καί, τοΟ άξονά 
της δέν πρέπει νά μετατοπίζεται πρός τά όπίσω όριζοντίως καί παραλλήλως πρός τό 
διαμήκη άξονα τοΟ όχήματος περισσότερο τών Ι2,7.εμ.ώς πρός ίνα σημείο τοΟ όχήμα¬ 
τος τό όποίο δίν έχει έπηρεασθεί άπό πρόσκρουση · τής άποστάσεως αύτής μετρυυ- 
μένης μί δυναμικές μετρήσεις. 

5.2. Όταν τό όργανο χειρισμού τής διευθύνσεως κτυπηθεί δι’ ίνός όγκου δοκιμής ριφθέ- 
ντος Εναντίον τού όργάνου αύτμΟ μί σχετική ταχύτητα τουλάχιστον 24.1 χμ/ω, ή έξα- 
σκοΰμενιι δύναμη ίπί τού «στήθους» τού όγκου δοκιμής άπό όργανο χειρισμού τής 
διευθύνσεως δέν πρέπει νά υπερβαίνει τά 1 III 

5.2.1. Τό όργανο χειρισμού τής διευθύνσεως έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεϊ καί τοποθετη¬ 
θεί κατό τρόπον ώστε νά μήν περιλαμβάνει ούτε Επικίνδυνες άνωμαλίες ούτε προεξο¬ 
χές ικανές νά αυξήσουν τόν κίνδυνο ή τή σοβαρότητα τών τραυμάτων τού όδηγού σέ 
περίπτωση συγκρούσεως. 

5.2.2. Τό όργανο χειρισμού τής διευθύνσεως,ίχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεϊ καί τοποθετη¬ 
θεί κατά τρόπον ώστε νά μήν περιλαμβάνει στοιχεία ή Εξαρτήματα, περιλαμβανόμε¬ 
νου ιού όργάνου χειρισμού τού ηχητικού όργάνου καί τών Επενδυτικών στοιχείων, 
ικανά νά έμπλέξουν τά Ενδύματα ή τά κοσμήματα τού όδΐ[γηύ κατά τή διάρκεια τών 
κανονικών χειρισμών όδηγήσεως. 


6. ΔΟΚΙΜΕΣ 

X) έλεγχος τής τηρήσεως τών προδιαγραφών τού σημείου 5 διενεργεϊται σύμφωνα μέ 
ιίς ύποδεικνυόμ νΐί-ί στά παραρτήματα II καί II! μεθύδουτ 

7. ΜΙΣΤΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(7.1,) 

7.2. Γιά νά Εξακριβωθεί ή πιστότης. διενεργεϊται Ενας Επαρκής άριθμός Ελέγχων διά δειγ¬ 
ματοληψίας Επί τών όχημάτων σειράς.. 

7.3. Καιά γενικόν κανόνα, οί Εξακριβώσεις αυτές περιορίζονται σέ μετρήσεις τών διαστά¬ 
σεων. Εντούτοις. Εάν είναι άναγκαίο, τά όχήματα ύποβάλλυνται στή δοκιμή τή σχε¬ 
τική μέ τις προδιαγραφΕς τού σημείου 5. 

( 8 .) 

('λ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΐ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

ΑΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΩΣ ΕΠί ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 


I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ή δοκιμή αυτή έχει ώς Αντικείμενο νά έξπκριβώσει δη τό δχημα άνταποκρίνεται 
ατούς δρους πού έμφαίνονται οτό σημείο 5.1 τού παραρτήματος I. 


2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

2.1. Τόπος δοκιμής 

Ό χώρος δ που διενεργείται ή δοκιμή πρέπει νά Εχει άρκετή Εκταση γιά νά επιτρέψει 
νά διευθετηθεί ό διάδρομος έκσφενδονίαεως τών όχημάτων, τδ φράγμα καί οΐ Ανα¬ 
γκαίες τεχνικές Εγκαταστάσεις γιά τή δοκιμή. Τό τελικό τμήμα τού διαδρόμου, τουλά¬ 
χιστον 5 μ πρίν άπό τό φράγμα, πρέπει νά είναι όριζόντιο, έπίκεδο καί σταθεροποιη¬ 
μένο. 

2.2. Φράγμα 

Τό φράγμα άποτελεΐται άπό Εναν δγκο σκυροδέματος πού Εχει Ελάχιστο πλάτος 3 μ. 
Ελάχιστο ύψος 1,5 μ καί Ελάχιστο πάχος 0,6 μ. Τό τοίχωμα προσκρούσεως πρέπει νά 
είναι κάθετο πρός τό τελικό τμήμα τού διαδρόμου έκσιρενδονίσεως καί Επιστρωμένο 
μέ σανίδες κόντρα-πλακέ πάχους 2 εμ. ,Πίσω άπό τόν όγκο τού σκυροδέματος πρέπει 
νά συσσωρευθούν τουλάχιστον 90 τ χώματος. Τό φράγμα σκυροδέματος καί χώματος 
δύναται νά άντικατασταθεΐ άπό Εμπόδια τής αύτής μετωπικής έπιφανείας, πού νά δί¬ 
νουν Ισοδύναμα αποτελέσματα 

2.3. Πμοώόηση τοΟ όχήματος 

Κατά τή στιγμή τής κρόύσεως τό δχημα'πρέπει νά κυλά Ελεύθερα, |ΐέ τήν κεκτημένη 
ταχίιτητά του. Πρέπει νά φθάνει στό Εμπόδιο μέ τροχιά κάθετη πρός τό τοίχωμα 
προσκρούσεως. Ή μέγιστη Αποδεκτή πλευρική μεταβολή τής εύθυγραμμίσεως μεταξύ 
τής διαμέσου κατακορύφου τού έμπροσθίου τοιχώματος τού όχήματος καί τής διαμέ¬ 
σου κατακορύφου τοΟ τοιχώματος προσκρούσεως είναι ± 30 εμ 

2.4. Κατάαταση τοΟ όχήματος 

Κατά τή δοκιμή τό όχημα πρέπει νά φέρει όλα τά Εξαρτήματα καί όλο τόν κανονικό 
Εξοπλισμό του. Επιπλέον τά άντικεήιενα πού περιέχονται μέσα οτό χώρο Επιβατών 
δέν πρέπει νά προσκρούσουν τυχαίως στό πηδάλιο (Ανατρεπόμενο κάθισμα τού όδη- 
γού, Επενδυτική πλήρωση τοΟ όπισθίου καθίσματος κλπ.). 

2.5. ' Ταχύτης 

Ή ταχύτης κιιτά τή στιγμή τής κρόύσεως πρέπει νά Εχει τιμή μεταξύ 48,3 χιι/ω καί 
53,1 χμ/ω. 

2.6. Όργανα μετρήσεως 

2.6.1. Τό όργανο πού χρησιμοποιείται γιά τήν καταγραφή πού άναφέρεται στό σημείο 3.1 
πρέπει νά Επιτρέπει τή διενέργεια τών μετρήσεων μέ τις Ακόλουθες Ακρίβειες: 

2.6.1.1. ταχι.της του οχήματος: μέ. Ακρίβεια '/ιι»· 

V 6.1.2. ή καταγραφή τού χρόνου πρέπει νά Επιτρέπει τήν άνάγνωση τού χιλιοστού τού δευτε¬ 
ρολέπτου· 

Ε6.1.3. ή αρχή τής προσκρούσεως («ιορίβε·) τή στιγμή τής πρώτης έπαφήι* τού όχήματος μέ 
τό έμποάιο Εντοπίζεται Επί τών καταγραφών καί τών φίλμς πού χρησιμεύουν γιά την 
Επεξεργασία τι.ιν αποτέλεσμά των τής δοκιμής. 

2.6.2. Η μέτρηση της άπικττάσεως πού άναφέρεται στό σημείο 3.1 πρέπει νά διενεργηθεΐ μέ 
Ακρίβεια ± 5 μμ. 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

η I. Γιά τόν πιχκτόιομιομό της μετατοπίσεως ιηχός τά ύπίαω ιού Οργάνου χειρισμού της 
διευθύνσεως, διενεργείται, κατά τή σύγκρουση, μία καταγραφή) η της με ιαβο/.ης της 
άποστήσεως. μειρουμένης όριζοντίως καί παραλλήλως πρός το διαμήκη άξονα τού 


Π ΊΙ καταγραφή αυτή είναι δυνατόν νά άντικατασταΟεί άπό μία μόιμηαη κορυφής. 



ΕΦΗΜΕ ΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


όχήματος. μεταξύ τού Ανώτερου τμήματος τής στήλης διευθύνσεως (καί τυΰ Αξονά 
της) καί Ενός σημείου τοΟ όχήματος πού δέν Επηρεάζεται Από τήν πρόσκρουση. "Οταν 
ή μετρούμενη ταχυτης είναι Ανώτερη τής όνομαοτικής ταχύτητας τών 48,3 χμ/ω, ή 
μετατόπιση αυτή Ανάγεται στήν καταλλήλως διορθωμένη τιμή τής όνομαοτικής τα- 
χύτητος πολλαπλασιαζόμενη μέ τό τετράγωνο τοΟ πηλίκου τής όνομαοτικής ταχύτη- 
τος πρός τήν μετρούμενη ταχύτητα. 

32. Μετά τή δοκιμή, οΐ ζημιές πού ύπέστη τό όχημα Αναφέρονται σέ μία γραπτή Εκθεση. 
Λαμβάνεται τουλάχιστον μία φωτογραφία Από κάθε μία τών Ακολούθων όψεων τοΟ 
όχήματος: 

3.2.1. πλάγιες (δεξιά καί Αριστερά) 

3.2.2. Εμπρόσθιο- 

3.23. κατώτερη 

3.2.4. ή Ενδιαφέρουσα ζώνη στό Εσωτερικό τοΟ χώρου Επιβατών. 


4. ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Γίνονται δεκτές Ισοδύναμες μέθοδοι μή καταστρεπτικών δοκιμών, μέ τόν όρο ότι τα 
Αποτελέσματα τΑ όποία Αναφέρονται στό σημείο 3 νά είναι δυνατόν νά Χαμδάνονται 
είτε Εξ όλοκλήμου μέ τή βοήθεια τής άντικαθιστώσης δοκιμής είτε μέ υπολογισμό 
βασιζόμενου ατά Αποτελέσματα τής Αντικαθιστώσης δοκιμής "Αν χρησιμοποιείται 
άλλη μέθοδος Από αύτή πού περιγράφεται στά σημεία 2 καί 3, ή ισοδυναμία της πρέ¬ 
πει νά Αποδειχθεί. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /// 

ΛΟΚΙΜΙΙ ΛΠΟΡΡΟΦΙΙΣΕΩΣ ΤΙΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΤΜΣΕΩΣ 


I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ή δοκιμή αύτή Εχει ώς Αντικείμενο νά Εξακριβώσει ότι τό όχημα πληροί τούς όρους 
πού Αναφέρονται στό σημείο 5.2 τού παραρτήματος I. 


2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩ1 

2.1. Τοποθέτηση τού όργάνου χειρισμού τής διευθύνσεως 

2.1.1. Τό όργανο χειρισμού πρέπει νά είναι τοποθετημένο στό Εμπρόσθιο μέρος τού τμήμα¬ 
τος τού όχήματος πού λαμβάνεται κόβοντας τό κέλυφος (τό αμάξωμα) έγκαρσίως στό 
ύψος τών Εμπρόσθιων καθισμάτων, μέ πιθανότητα Εξαιρέσεως τής σκεπής, τού ΑλεξινΕ- 
μου. τών θυρών 

Τό τμήμα αύτό πρέπει νά στερεωθεί άκάμπτως στόν πάγκο δοκιμής, κατά τρόπον 
ώστε νά μή μετακινείται Από τήν πρόσκρουση τοΟ δοκιμαστικού όγκου. 

2.1.2. Εντούτοις, κατόπιν αίτήσεως τού κοτασκευαστού, τό όργανο χειρισμού τής διευθύν- 
σεως δύναται νά τοποθετηθεί Επί Ενός οπλισμού πού ύποκαθιστά τήν Εγκατάσταση 
τού συστήματος όδηγήσεως ύπό τόν όρο ότι τό σύνολο «όπλισμός/μηχανισμός» Εχει, 
ώς πρός τό πικιγματικό σύνολο «Εμπρόσθιο τμήμα τού κελύφους/σύστημα»: 

2.1.2.1. τήν αύτή γεωμετρική διάταξη- 

2.1.2.2. μεγαλύτερη ακαμψία. 

2.2. Κατά -π'ιν π()ώΓη δοκιμή τό όργανο χειρισμού τής διευθύσεως προσανατολίζεται κατά 
τρόπον ώστε ή πλέον άκαμπτη Ακτίνα νά εύρεθεϊ έναντι τής θέσεως τού σημείου 
Επαφής τού δοκιμαστικού όγκου. "Αν τό όργανο χειρισμού τής διευθύνσεως είναι ένα 
πηδάλιο, ή δοκιμή Επαναλαμβάνεται κατά τρόπον ώστε τό πλέον εύκαμπτο τμήμα τού 
κύκλου τού πηδαλίου νά εύρεθεϊ έναντι τού Εν λόγω σημείου Επαφής. Στήν περίπτωση 
όργάνου χειρισμού τής διευθύνσεως ρυθμιζομένου κατά θέση, οί δύο άνωτέρω δοκι¬ 
μές πρέπει νά γίνουν στή μέση θέση πού έπιτοέπεται Από τις ρυθμίσεις. 

2 3. Δοκιμαστικός όγκος 

Ό δοκιμαστικός όγκος έχει τή μορφή, τΙς διαστάσεις, τό βάρος καί τά χαρακτηριστι¬ 
κά πού ύποδακνύονται στό προσάρτημα τού παρόντος παραρτήματος. 
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Μέτρηση τών όυγάμοων 

Μετρείται ή μεγίστη δύναμη πού άξασκείται στό δοκιμαστικό δγκο μετά άπύ τήν 
πρόσκρουση έπί τοΟ όμγάνειυ χειρισμού τής διευθύναεως κατά τή διεύθυνση τήν όρι- 
ζόντια καί παράλληλη πρός τό διαμήκη άξονα τού όχήματος. 

Λύτη ή δύναμη μπορεί νά μετρηθεί είτε άμέαως είτε έμμέσως, ή νά ύπολογισθεΐ άπό 
ιΐς τιμές πού μετρούνται κατά τή δοκιμή. 


Προώθηση τού δοκιμαστικού όγκου 

Κάθε μέθοδος πρυωθήσεως είναι άποδεκττ'ι ύπό τόν όρο νά έχει έπινυηθεΐ κατά τρύ- 
πον ώστε, όταν ό δοκιμαστικός όγκος έγγίζει τό όργανο χειρισμού τής διευθύναεως νά 
είναι έλεύθερος άπό όποιαδήποτε σύνδεση μέ τό μηχανισμό προωθήσεως. Ό δοκιμα¬ 
στικός όγκος πρέπει νά έγγίζει αύτό τό όργανο χειρισμού άιροά πραγματοποιήσει μία 
τροχιά αίσθητώς εύΙΙύγραμμη. παράλληλή πρός τό διαμήκη άξονα τού έμπροσθίοιι 
τμήματος τού όχήματος. Ή αρχική έπαφή τού δοκιμαστικού όγκου μ<: τό όργανο γει- 
ρισμού της διευθύνσεως πρέπει νά λαμβάνει χώρα στό σημείο όπου ουμβιιϊνε.ι κανονι¬ 
κά όταν ένας άνδρας βάρους 75,3 χγμ καί ύψους 1.73 μ(’). καθισμένος στό κάθισμα 
όδηγήοεως τού όχήματος (τοποθετημένο στήν πλέον προχωρημένη θέση του), ιιετακι- 
νείται πρός τά έμπρός. παράλληλα π|Χ>ς τό διαμήκη άξονα τού όχήματος, ώσπου νά 
έγγίξει τό πηδάλιο. 

Ταχύτης 

(3 δοκιμαστικός όγκος πρέπει νά κττιπά τό όργανο χειρισμού τής ΰιι.ι θίνοεως μέ τα¬ 
χύτητα τουλάχιστον 24,1 χμ/'ω ή όσο τό δυνατόν πλησιέοτερη π|χ>ς αύιή τήν τιμή. 

Όργανο μετρήσεως 

Τό χρησιμοποιούμενο όργανο γιά τήν καταγραφή πού αναιρερεται στό σημείο 3.2 πρέ¬ 
πει νά επιτρέπει νά διενεργούνται υί μετρήσεις μέ τΙς άκόλουθες «κρίβειες: 

ταχύτης τού δοκιμαστικού όγκου: άκρίδεια ’/ιβ - 

ή καταγραφή τού χρόνου πρέπει νά έπιτρέπει τήν άνάγνωση τού χιλιοστού ή)0 δευτε¬ 
ρολέπτου· 

ή όρχή τής προσκρυύσεως («ιορϊΒ<·»)τή στιγμή τής πρώτης έπαφής τού δοκιμαστικού 
όγκου μέ τό όργανό διευθύναεως έντοπίζεται έηί τών καταγραφών καί τών φίλμς πού 
χρησιμεύοιΛ-στήν έπεξεργααία/τών άποτελεσμάτων τής δοκιμής - 

μέτρηση \·ής δυνάμεως: ή έκταση τής μετρήσεως είναι 3 920 όιΝ. Ή δύναμη αυτή πρέ¬ 
πει νά καταγραφεΙ χωρίς παραμόρφωση γιά τά φαινόμενα Ιδίας συχνότητας έως 1 000 
Ηζ, μέ ακρίβεια 2.5 °/ύ τής έκτάσεως τής μέγιστης μετρήσεως ή ± 5 °/α τής πραγμα¬ 
τικής τιμής - 

έγκάρσια εύαισθησία: κατώτερη τού 5 ή/ο τής έκτάσεως τής μετρήσεως. 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά τή δοκιμή, οι ζημιές τις όποιες ύπέστη τό σύστημα όδηγήσεως διαπιστώνονται 
καί άναφέρονται σέ έγγραφη έκθεση. Λαμβάνεται τουλάχιστον μία πλάγια φωτογρα¬ 
φία κιιί μία μετωπική φωτογραφία τής περιοχής «όργανο χειρισμού τής διευθύναεως/ 
στήλη διευθύνσεως/πίνακας όργάνων χειρισμού». 

ΔιενεργεΙται. κατά τή σύγκρουση, μία καταγραφή τών όλικών δυνάμεων οι όποιες 
έξαπκοΰνται στό «στήθος» τού δοκιμαστικού όγκου άπό τό όργανο χειρισμού τής 
διευθύναεως καί οι όποιες μετρούνται όπως ύποδεικνύεται στό σημείο 2.7. 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Επιτρέπονται Ισοδύναμες μέθοδοι μή καταστρεπτικών δοκιμών, ύπό τόν όρο τά άπο- 
τελέσματα τά όποια άναφέρονται στό σημείο 3 νά είναι δυνατόν νά λαμβάνονται είτε 
έξ όλοκλήρου μέ τή βοήθεια τής άντικαθιστώσης δοκιμής είτε μέ υπολογισμό άπό τά 
άποτελέσματα τής άντικαθιστώσης δοκιμής Άν χρησιμοποιείται διαφορετική μέθο¬ 
δος άπό αύτή πού περιγράφεται στά σημεία 2 καί 3, ή ισοδυναμία της πρέπει νά άπο- 
δειχθεΐ. 


“,'-'Γ 1 τ Λ.'.' ,Λ \-''^Τ<ιιχοον «ί. Ανδρείκελο τιβν 50 ρτηνηιίΙ» ιίιιύ έχει τις έξειδικεύσεις τοΟ Έ3νι- 

8. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Κέντρο 


Κέντρο» Εικαστικής γιΛ τήν Υγεία. σειρά Π. άρι3. ϋ 
ιήν Υγεία, Εκπαίδευση καί Ευημερία. 12 Μαίου Ι%7 
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Προυάρτημα οτό Παράρτημα /// 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 



Κενά μέρη 



Δοκιμαστικός όγκος, Οάρος: 34-36.3 χγρ. Όγκος τοϋ τύπου κορμός ιού $0ο0 ρεπχηιϊΐί, συντε¬ 
λεστής έλαοιικότητος: 107-142 χγρ/εμ. 
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ΙΙΛΡΛΜΉΜΗ II-· 


Κνόπιζη της ίΐιπικήσΐ'.<·ις 


Γνωοτοπηίηβη πεμί έγκρίοεως (ή άρνήβεως ή άνακλήσεως έγκμίοευις) ένός. τύπου ό/ήματος 
δου\ άφομά τή συμπεριφορά τού συστήμοτος όδηγήσεως σε περίπτωση πμοοίνμούσειυς 


Ά|)ΐ!>. έγκρίοΓ.ως. . ...... 

1. Ηιυμηχανικό ή Εμπορικό σήμα τοΟ όχηματος ιιέ κινητήρα. 

2. Τύπος τού όχήμητος..... 

3. Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τοΟ καιβσκευαστοΟ'. 

4. Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τυχόν ένιολοδόχου τοΟ κατασκευαστού 


5. Συνυπτυςή περιγραφή τού συστήματος όδηγήσεως καί τών στοιχείων τού όχήματος πού 
Επηρεάζουν τή συμπεριφορά τού συστήματος όδηγήσεως σέ περίπτωση προσκρούσεως. 


Τι. Γό όχημα υπεβλήθη γιά Εγκριση ιήν.... 

7. Τεχνική υπηρεσία Επιφορτισμένη μί τις δοκιμές έγκρίσεως..... 

8. Ημερομηνία τοΟ χυρηγηθΕντος πρακτικού τής υπηρεσίας αυτής.. 

9. Αριθμός τού χορηγη'θέντος πρακτικού τής ύπηρεσίας αυτής ...... 

10. Ή Εγκριση όσον αφόρα τή συμπεριφορά τού συστήματος όδηγήσεως σέ περίπτωση προ- 
σκρούσεως χορηγείται/άπορρίπτεται/άνακαλεΐται Ο 

11. Τόπος:... 

12. "Ημερομηνία:..... 

13. Υπογραφή....... 

14. Επισυνάπτονται στην παρούσα γνωστοποίηση τά ακόλουθα στοιχεία πού φέρουν τύν 
ανωτέρω άναφερόμενο άριθμό Εγκρίσεως: 

.σχέδια,.σχήματα καί διάγραμμα τού συστήματος όδηγήσεως 

...φωτογραφίες τού συστήματος όδηγήσειος καί. τών άλλων στοι¬ 
χείων πού Επηρεάζουν τή συμπεριφορά τού συστήματος όδηγήσεως 
σέ περίπτωση προσκρούσεις. 


(') Διαγράψατε την περιττή Ενδειξη. 


’Αρθρο 4 

Εάν το πιστοποιητικό ηοι* ον-ι^έρεται στην ππρ. 1 του προηγού¬ 
μενου άρθρου έχει εκδοθεί ηκι. την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ¬ 
γείου Συγκοινωνιών αυτή οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέ¬ 
τρα ώστε να ενημερώνεται περί της τυχόν μεταβολής σποιουδή- 
ηοτε από ία χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που διαλαμβάνον¬ 
ται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος I του διατάγματος αυτού 
ηρβχειαένου να κρίνει εάν η μεταβολή αυτά καθιστά αναγκαία 
τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών επί του οχήματος ηου τρο¬ 
ποποιήθηκε, προς έκδοση ( σε καταφατική περίπτωση ) νέου 
πιστοποιητικού και να μην εγκρίνει τη μεταβολή εφόσον δια¬ 
πιστωθεί ότι για τυ τροποποιημένο όχημα δεν ηληρούνταί όλοι 
οι όσοι των παραρτημάτων I, II και III του διατάγματος αυιού. 


Άρθρο 5 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ετον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσιεύση και εκτέ¬ 
λεση του παρόντος. 

Α$'ήνα, 2 Νοεμβρίου 1083 
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